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J = 34 



(aus der Orchester-Suite Nr. 3 D-dur, BWV 1068) 



Johann Sebastian Bach 
Bearb.: Thomas A. Schneider 



f l &r&l 



m 



gffff 



Flote 



Obo 



S 



^^ 



i^ 



i 



^ 



S 



i^e 



i j a j 



^ 



Klarinette 
(in A) 



Horn 
(inF) 



Fagott 



ha 




m 



M 



±^e 



^ 



^ 



fc 



p^ 



g 



^ 



m J J a ■- ' 



J' J ^ I 



J'JJ J J. 



gap 



Sg 



S 



ess 



S 



S 



J jffl^; 



t^=F 



T 



^ 



fc=s 



^S 



W^ 



r> 



Fl. 



Ob. 



Kl. 
(A) 



Hn. 

(F) 



Fg. 



=mm$ 



3EEfc 



&i 



r r -CrrPdl 



i 



^^ 



h^p 



i 



B 



^^ 



^nn 



j' j a = 



±EE|E 



F^f 



Jnj j j g v > 



,hj i j 



^ 



j j j j i 



^ 



a 



Eg 



s*s 



^& 



*' r I I ^r 



^ 



o" 



I 201 1 by Thomas A. Schneide 




Kl. 
(A) 

Hn. 



(F) 



m 



sm 



m 



m w j - 



I j j j j- :P^^ 



s 



sH J' J' 



# 



P^ 



Ob. 




© 201 1 by Thomas A. Schneide 



